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床から液晶カラ 

ーテレビの上面までのサイズ 

LC-13C1 

993.3 〜 1203_3 mm 

LC-15C1 

998.5 〜 1208.5 mm 

LC-20C1 

997■ 〇〜 1207 _0mm 

LC-13B1 

958.5 〜 1168 .5 mm 

LC-15B1 

969.3 〜 1179_3 mm 

LC-20B1 

991.7 〜 1201 .7mm 

LC-13C3 

998.2 〜 1208.2 mm 

LC-15C3 

1002 .5 〜 1212.5 mm 

LC-20C3 

997.5 〜 1207.5 mm 

LC-22SV3 

994.7 〜 1204.7 mm 


質量： 7. 5 kg (テレビ部除〇 


外形寸法図（フロアースタンド： AN -110 FS 1) 


slffEEOTfN) 

896〜8 In 卜 





























































